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BESCHREIBUNG 

1. Das 5,56 mm Sturmgewehr 77 ist ein Gasdrucklader mit starrer 
Verriegelung. Die Patronenzufiihnmg erfolgl auseinem 30 Patronen 
fassenden Magazin. Die EinsatzschuBweite bei Einzelfcuer be- 
Iragt 300 m. 

2. Technische Angaben: 

Lange 80 cm, 

- Masse (Gewicht) mit vollem Magazin etwa 4,1 kg. 

3. Hauptteilc (s. Abb. 1): 

- Lauf(l), 

- Gchiiuse (2), 

- VcrschluB(3), 

- Gasdruckeinrichtung(4), 

- Visicreinrichtung(5), 

Kolbcn (6). Abb. 1: Hauptteile 

4. Zubehor: 

- 4 Magazine zu je 30 Patronen, - Traggurt, 

- 2 Magazintaschcn, - ReinigungsgerSt77im 

MUndungskappc zum Schutz Reinigungsgeriitcfach 
desLaufinneren, des Kolbens. 

5. Munition: 

5,56 mm Stahlmantelpatrone (S-Patr)/StG 77, 

- 5,56 mm Leuchtspurpatrone (L-Patr)/StG 77 mit rotcr 

GeschoBspitze, 

- 5,56 mm Knallpatrone (K-Patr)/StG 77, 

- 5,56 mm Exerzicrpatrone (Ex-Patr)/StG 77. 

6. Visiereinrichtung (s. Abb. 2): 

- Optisches Visier (1) mit: 

- Einblick(2), 

Seitenschraube (3), 

- Hohenschraube (4), 

Fixierschraube (5); 

Mechanisches Visier (6) mit: 

- Leuchtpunkten (7). Abb. 2: Visiereinrichtung 
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Die optische Visiereinrichtung 1st auf 300 m justiert. 
ACHTUNG: Die Fixierschraube darf nicht betatigt werden. 



Das Blickfeld (s. Abb. 3)_des opti- 
schcn Visiersbetragt 150 (d.h. auf 
300 m Entfemung 45 m Durchmes- 
scr, auf 200 m 30 m, auf 100 m 15m) 
und vergroBert l,5fach. Dadurch 
wird die Zielerfassung in der Nacht 
odcr bei schlechtcr Sichi wescntlich 
crleichtcn. 



"Halte beim Zielen beide Augen 
ofTen“ 

Im Einblick ist das Kreisabsehen, 
(s. Abb. 4) das zum Zielen dient, 
sichtbar. Der Innendurchmesser 
des Kreisabschcns betragt 6 . Das 
bedcutct, daB ein in 300 m Entfemung 
stchcnder Soldat mit eincr Kbrper- 
groBe von 1 .80 m den Inncnkreis der 
Hohc nach genau ausfiillt. 




Abb. 3: Blickfeld 
1 Kreisabsehen 




Abb. 4: Kreisabsehen 

Das mechanische Visier (Kimme und Korn, neue AusfUhrung 
mit Lcuchtpunkten) ist nicht verstellbar und dient als Behelfsvisier. 
Es wird nur dann verwendet, wenn das Zielen durch das optische Visier 
nicht moglich ist. 



AUSEINANDERNEHMEN UND ZUSAMMENSETZEN 



Vor dem Auseinandernehmen des StG 77 ist immer die Sicherheit 
zu priifen (Hcrstellen des entladenen Zustandes, s. Handhabung) und 
der Hahn zu spannen. 

"Niemals Gewalt anwenden“ 
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1. Reihenfolge des Auseinandemehmens: 

- Laufabnehmen, 

- Gehause mit VerschluB aus dem Kolben nehmen, 
Koibenkappe abnehmen, 

- Schlageinrichtung aus dem Kolben nehmen, 
Gasdruckeinrichtung auseinandemehmen, 

VerschluB auseinandemehmen, 

- MagazinnurzurReinigungnachVerschmutzungauseinander- 
nehmen. 

Ein weiteres Auseinandemehmen des StG 77 ist verboten. 

2. Das Zusammensetzen des StG 77 erfolgt in umgekehrter 
Reihenfolge und schlieBt mit dem Priifen der Funktion. 

3. Priifen der Funktion: 

- Sichcrung auf "GESICHERT" stellen ( weiBer Punkt sichtbar) 
und abziehen: 

Abzug darf sich nicht zuriickziehen lassen; 

- Sichcrung auf "ENTSICHERT" stellen (roter Punkt sichtbar) 
und Abzug bis zum spiirbaren Widerstand zuriickziehen: 

Hahn muB vorschnellen; 

- Druck auf den Abzug aufrechterhalten, Spannschieber zuriick- 
ziehen und VerschluB in vorderste Stellung bringen: 

Hahn muB in gespannter Stellung bleiben; 

- Kontrolle: Abzug loslassen, abziehen; Hahn schnellt nun 
vor, 

Abzug ganz zuriickziehen (liber den merkbaren Widerstand), 
Spannschieber zuriickziehen und VerschluB in vorderste Stel- 
lung bringen: 

Hahn muB vorschnellen; 

- Kontrolle: durch neuerliches Abziehen; 

- Magazin: 

- leeres Magazin einsetzen, Spannschieber zuriickziehen: 

VerschluBfang muB VerschluB halten; 



Magazinhalterhineindriicken, Magazin abnehmen, Spann- 
schieber zuriickziehen und loslassen, Abzug betatigen und 
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sichem, leeres Magazin in die Magazinaufnahme des Kol- 
bens bis zum horbaren Einrasten einschieben: 

Magazinhalter mull einwandfrei funktionieren. 

HANDHABUNG 
1. Priifen der Sicherheit 

Jeder Soldat ist fur die Sicherheit seiner Waffe einschlieB- 
lich der Magazine immer selbst verantwortlich. 

Das Priifen der Sicherheit dient zur Konlrolle, daB kcinc Patrone 
im Laderaum und der Lauf frei sowie die Magazine leer sind. Es ist 
grundsatzlich von jedem Soldaten selbstandig durchzuflihren: 

- vor jeder Tatigkeit am StG 77 (z.B. Ladctatigkeit, Auscinader- 
nehmen, Ausbildung), 

- vor Beginn, bci Untcrbrcchung und nach Ende eines SchicBens mit 
K-Patronen, 

- vor Beginn, bci Unterbrechung und nach Ende eines Scharfschie- 
Bens. 

Das Priifen der Sicherheit kann aber auch mit dent Kommando 
"Waffen iiberpriifen" bzw. "Magazine iiberpriifcn" bcfohlcn 
werden. 

Das Priifen der Sicherheit ist 
wie folgt durchzuflihren (s. Abb. 5): 

StG 77 sichem, 

- Magazin abnehmen und 
versorgen, 

Waffe mit Miindung nach oben 
halten, 

StG 77 entsichem, VerschluB mit- 
tels Spannschieber zuriickziehen, 

VerschluB wieder in vorderste 
Stellung bringen und den Abzug 
betatigen (dreimal wiederholen), 

- StG 77 wieder sichem. 

- meldenfbei Priifen auf Komman- 
do). Abb. 5: Priifen der Sicherhei' 

"Lauf frei - Sicherheit vorhanden”. 
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Das Priifen der Magazine ist wie folgt durchzuftihren: 

- alle Magazine kontrollieren, ob sie leer sind, 
melden (bei Priifen auf Kommando): 

"Magazine leer - Sicherheit vorhanden". 

Magazine versorgen. 

Vor Beginn eines SchieBens mit K-Patronen ist zusatzlich zu 
priifen, ob 

das Knallpatronengerat 77 festgezogen und 

- derDruckbolzen des Sperrventilsbei dergroBeren Kreismarkeein- 
gerastet 

ist, 

Vor Beginn eines ScharfschieBens ist zusatzlich zu priifen, ob 

- das Knallpatronengerat bzw. die Miindungskappe abgenommen 
und 

- das Sperrventil auf Normalstellung (Druckbolzen zeigt auf die 
klcinere Kreismarkc, Driicker liegt waagrecht) eingestellt ist. 

2. Halbladen, Laden, Entladen 
Fiir das Halbladen, Laden und 
Entladen ist die/das 

- beim Schielten erforderliche 
Korperstellung 
(Miindung zum Ziel) oder die 
Ladestellung einzunehmen 
(z.B. im Wachdienst; s. Abb. 6): 

- rechte Hand am Griffstiick, 

- linke Hand am Spannschieber- 

griff, 

- StG 77 abwarts gerichtet mit der Abb. 6: Ladestellung 
Miindung etwa 1 m vor die linke 

Schuhspitze. 

Bei alien Tatigkeiten ist der Abzugsfmger gestreckt entlang der 
AuBenseite des Abzugsbiigels zu halten. 

Halbladen: 

- Sicherheit priifen, 

gefiilltes Magazin mit linker Hand einschieben. 
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Zustand der Waffe: gesichert, VerschluB vome, Magazin einge- 

schoben, keine Patrone im Laderaum. 

Laden: 

Halbladen, 

Spannschieber mit linker Hand ganz zuriickziehen und VerschluB 
in vorderste Stellung bringen (bzw. durch Driicken des Knopfes im 
Spannschiebergriff). 

Befindet sich der VerschluB aber in hinterster Stellung (nach 
Abfeuem der letzten Patrone eines Magazins) ist wie foigt zu laden: 

- sichem, 

SpannschiebermitlinkerHandzuriickziehenundnachobenschwen- 
ken (rastet ein), 

leeres Magazin mit linker Hand abnchmen, versorgen und ein ge- 
fiilltes Magazin einschieben, 

Spannschiebergriff mit linkem Daumen hinunterschwenken (Ver- 
schluB und Spannschieber schnellen vor). 

Zustand der Waffe: gesichert (entsichem nur unmittelbar vor 
SchuBabgabc), VerschluB vome.eine Pa- 
trone im Laderaum. 

Erforderlichenfalls kann das StG 77 auch gcrauscharm geladen 
werden. Hiebei istderSpannschiebergriff langsam bis zum Verricgeln 
des Verschlusses vorgleiten zu lassen. 

Entladen: 

sichem, 

- Magazin mit linker Hand abnehmen und versorgen, 
aufgeklappten Laufgriff mit linker Hand umfasscn, 

Kolben zum Auffangen der Patrone mit der rechten Hand umfassen 
(Daumen iiber der Auswurfoffnung und Finger unter die Magazin- 
aufnahme), 

- Spannschieber mit linker Hand zuriickziehen und nach oben schwen- 
ken, bis er einrastet, 

- Patrone dabei mit rechter Hand auffangen, 

StG 77 mit linker Hand am Laufgriff erfassen und halten, 

Patrone mit rechter Hand versorgen und anschlieBend das StG 77 
am Griffstiick erfassen. 
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Lauf mit linker Hand abnehmen, 
iiberpriifen, ob der Laderaum frei ist, 

- Laufwiedereinsetzen, 

Spannschiebergriff mit linkem Daumen hinunterschwenken 
(VerschluB und Spannschieberschnellen vor), 
entsichem, Abzug betatigen und sichem. 

Zustand der entladenen Waffe: gesichert, keine Patrone im 

Laderaum, Magazin leer 
Oder abgenommen. 

3. Einstellen des Sperrventils 

- Normalstellung: DmckbolzenzeigtaufdiekleinereKreismarke, 

Driicker 1 iegt waagrecht ; 

- Verstellendes 

Sperrventils: Betatigen des Driickers, drehen des Sperr- 

ventils so, daB der Druckbolzen bei dergroBe- 
ren Kreismarke einrastet (beim SchieBen mit 
dem Knallpatronengerat 77). 

4. Knallpatronengerat 77 

Das Knallpatronengerat 77 darf nur zum SchieBen mit K- 
Patronen verwendet werden. Es ist dabci in das Miindungsstiick bis 
zum Anschlag einzuschrauben und mit dem Riicken des Feldmessers 
festzuziehen. 



5. Hemmungen 

Urn Hemmungen von vomherein zu vermeiden, ist zu achten, 
daB 

das Sperrventil entsprechend der verwendeten Munitionsart rich- 
tig eingestellt ist (s. Einstellen des Sperrventils), 

- das Magazin richtig eingeschoben ist und 

fiir das SchieBen mit K-Patronen das Knallpatronengerat 77 bis 
zum Anschlag eingeschraubt und festgezogen ist. 

Das grundsatzliche Verhalten bei Auftreten einerHemmung ist: 
"Hemmung" melden, 

- StG 77 weiter auf das Ziel gerichtet halten, 

- nachste Patrone laden (Spannschieber zuriick und vorschnellen 
lassen), 

- weiterfeuem. 
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Bei einerFeuerhemmung ist vordem Laden der nachsten Pairone 
30 Sekunden zu warten. 

Bei einer Auswurfhemmung ist vor dem Laden der nachsten 
Patrone zu entladen und zu priifen, ob dcr Lauf frei ist. 

Bcim Auftreten cincrneucrlichen Hemmung ist dcr Vorgang zu 
wiederholcn und der Waffcnmeistcr bcizuzichcn. 

SICHERHE1TSBESTIMMUNGEN 

Allgemcinc Sicherheitsbestimmungcn: 

- nie die Miindung auf Personen richten, ausgenommen in der 
Gcfcchtsausbildung 

- mitungcladcncrWaffeund 

- beim SchicBen mit K-Patronen untcr Einhaltung dcsSicher- 
hcitsahstandcs vor dcr Miindung von 10 m und scitlich von 3 m; 

- Zicl- und AnschlagUbungcn in der Untcrkunft sind verboten; 

- die geladene und ungcladene Waffe ist stets zu sichern; 

- cine Obergabe der NVaffc (s. Abb. 7)erfolgt mit Miindung hoeh und 
dcr Mcldung 

"I.auf frei - Sicherheit vorhanden” odcr 
"Gcladen und Gesichert"; 

Obcrgeber und Obernehmer haben sich vom Zustand der Waffe 
<ai iiber/eugen; 

- dcr Abzugsfingcr darf nur zur SchuBabgabe, zum Priifen dcr 
Sicherheit und dcr Funktion an den Abzug gclcgt werden; 

- die Bescitigung von Hemmungen ist, soweit mdglich, sclbst 
durchzufiihrcn (s. Hemmungen) und zwar: 

- in Kampfdeckungen auf der Deckung(Miindung zeigt zum 
Zicl). 

- in der Bewegung nach Sichern der Waffe, decken, Miindung 
hoch (s. Abb.8) und erst auf Befehl des Kommandanten (bei 
Knallmunition untcr Einhaltung der Sichcrhcitsabstande sclb- 
standig); 

- in der Untcrkunft ist das StG 77 entladen. gesichert, Hahn ent- 
spannt, VerschluB in vome, lccrcs Magazin cingcschobcn und 
Miindungskappe aufgcschoben zu verwahren. 
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Abb. 7: Ubergabe des StG 77 Abb. 8: Vcrhalten bei Auflrcten 

eincr Hemmung in der Bewegung 



Auf der Schiellstiitte isl 

das StG 77 auf der RUstung 

gemaB Abb. 9abzulegen mit: 

- Patronenauswurfoffnung 
nachobcn. 

- Miindung in die Haupt- 
schuBrichtung. 

- Waffegcsichcrt, 

Magazin abgcnommcn, 

- VerschiuB in hinterster 
Stellung. 

- Kann das StG 77 auf der 
RUstung nicht abgelegt 
werden. so ist es gemaB 
Abb. 10 abzustellen. 




Abb. 9: Ablegen des StG 77 auf 
der RUstung auf der Schicfistatte 




Abb. 10: Abstellcn des StG 77 
auf der SchieBstiittc 
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TRAGEWEISEN UNI) ANSCHLAGARTEN DES StG 77 



1. Trageweisen des StG 77: 

- Waffe uni den Hals 

- Waffe umgehangt, 

- Waffe auf dem Riickcn. 

- Waffe am Griffstiick; 
diese Trageweise ist in der 
Unterkunft und auf der 
Schiellstatte anzuwenden 

(s. Abb. II). 




Abb. 11: Waffe am Griffstiick 



2. Anschlagartcn mit deni StG 77: 

- aufgclegl. 

- angclehm, 
frei, 

in den Korperhaltungen 
stehend. 

- knieend. 

- sitzend (h(K'kend). 
liegend. 

Abb. 12: Anschlag liegend angclchnt 





Abb. 13: Anschlag knieend frei 




Abb. 14: Anschlag stehend 
angelehnt 
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Die hiiufigsten Anschlagarten im Fcucrkampf bei Ausnutzung 
einer Dcckung sind dcr Anschlag 
licgcnd aufgelcgi odcr 

- stehend aufgelegt (s. Abb. 15; vorallcm in dcr Kampfdcckung). 
Harte Unterlagcn (z.B. Bcton)als Waffcnauflagcsind moglichst nicht 
zu verwenden (PrelKvirkung). 







Abb. 15: Anschlag slchcnd aufgelcgi 
\VahrendderBe\vegungkanndasStG77bciAnnaherunganden 
Fcind odcr ini Gefecht zur raschen FcuererofTnung in t'olgenden 
Hallungen (s. Abb. 16 bis I9)geiragen werden; 



Abb. 16: StG 77 vor dcr Brust Abb. 17: Huflanschlag 



Abb. 18: Anschlag frei vor 
Korperniitte 
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MATERIALERHALTUNG 



1. Allgemeines: 

sorgfaltige Pflege, richtige Handhabung und sorgsame 
Behandlung sind ausschlaggebend fur eine einwandfreie 
Funktion des StG 77; 

- V erboten sind das Fallenlassen oder AnstoBen der Waffe, 
Aufhangen von Gegenstanden auf dem Lauf sowie Anlehnen 
an Mauem, Fahrzeugen usw; 

- fur Pflege und Wartung diirfen nur das hiefur vorgesehene 
Waffenol, das Reinigungsgerat 77, Reinigungslappen und Holz- 
stabchen verwendet werden; 

- vcrantwortlich fiir Pflege sowie Wartung vor und nach dem 
ScharfschieBen ist jedcr mil einem StG 77 ausgeriisteter Soldat. 

2. Pflege: 

- Die Gewohnliche Reinigung ist nach Bedarf von jcdem 
Soldatcn auch ohne Befehl durchzufiihren und umfaBt: 

- rcinigcn von Lauf, Laderaum und VerschluB sowie Oberfla- 
chc des StG 77 und 

- olcn (mil Waffenol) und das Priifen der Funktion (s, Seite 
4); 

- die Hauptreinigung ist nach jedem SchieBen, bei nasser 
oder stark verschmutzter Waffe und vor einem Waffen- 
appcll oder einer periodischen Waffeniiberpriifung durch- 
zufiihren, mil anschlieBcndcm olen und priifen der Funktion; 

- Tatigkeitcn beim Pflegen 

- des Laufcs: durchziehen mitgcoltemReinigungstuch 

oder Docht bis der Lauf rein ist, anschlie- 
Bend mit trockenem Reinigungstuch oder 
Docht durchziehen, geolte BorstenbUrste 
einmal durch den Lauf ziehen; Drahtbiirste 
nur vcrwenden, wenn der Lauf nicht rein 
wird; 

Durchziehen des Laufes nur vom Laderaum in 
Richtung Laufmiindung. 
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- der Gasdruckeinrichtung: 

reinigen mit geoltem Lappen, Bohrung des 
Sperrventils mittels Holzstabchen reinigen 
und Sperrventil leicht olen; 

- des optischen Visiers: 

mit olfreiem Lappen trockenwischen, Ver- 
unreinigungen der Optik nur mittels Was- 
serentfemen; 

der Oberflache und Metallteile: 

mittels Lappen, erforderlichenfalls auch 
mit Wasser, Metallteile nach dem Trock- 
nen leicht olen, zusiitzlich (Schmicrung 
und Konservierung) sind Gaskolben, Ver- 
schluB und Steuerkurve leicht zu olen. 

3. Wartung: 

Die Wartung des StG 77 ist wie folgt durchzuflihren: 

- vor Beginn eines SchieBens Lauf entolen, 

- nach Beendigung eines SchieBens Lauf mit reichlich geoltem Rei- 
nigungstuch Oder Docht durchziehen und Metallteile mit geoltem 
Lappen abwischen (Vorbereitung zur Hauptreinigung). 




